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Wikang Stieng 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Stieng ay isang wikang sinasalita sa Vietnam 
at Cambodia. 


| Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Biyetnam ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapaiawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Stieng&action=edit) nito. 

1. General Statisties Office of Vietnam 2009 Census (http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx7tabi 

d=514&idmid=5) 

2. Cambodian Government National Institute of Statisties 2008 Census (http://celade.cepal.org/kh 

mnis/census/khm2008/) 




Stieng 

Sinasalitang 

Vietnam, eambodia, possibly 

katutubo sa 

also Laos 

Etnisidad 

Stieng people 

Mga 

90,000 in Vietnam and 

katutubong 

Cambodia (2008 & 2009 

tagapagsalita 

eensuses)! 1 !! 2 ] 

Pamilyang 

Austro-Asiatie 

wika 

■ Bahnarie 


■ South Bahnarie 


- Stieng 

Sistema ng 
pagsulat 

Khmer, Latin 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

Either: 


sti (http://www.sil.org/iso63 


9-3/doeumentation.asp? 


id=sti) - Bulo Stieng 

stt (http://www.sil.org/iso63 


9-3/doeumentation.asp? 


id=stt) - Budeh Stieng 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Stieng&oldid=1563883" 


Huling pagbabago: 07:39, 16 Mayo 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





























